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1 25X1 A 

ATTACHMENT ONE 


G 04 WoUamaesser 33 ... 70 ca 2Q36 

G 06 Vtellenmeesar 33 ... 70 cm 2036a 

G 07 Leistungcmoaser 33 ... 70 on 2CHZ 

G 06 WeUernnoseer 8 ... 12 on 2037 

G 09 Wel leani oa3er 3 ... 10 cm 2038 

G 12 WellenneBser, vollataendig 2038a 

G 18 Leiattmgemssser 8 ... 12 cm 2059 

G 19 Erapfiinil3.chkeit8me8SSQnder 30 ... 70 on 2065 

G 22 Drehkondensator 550 pF 2099 

G 24 Groboelleaaesser 2 ... 12 on 2052 

G 25 HohlrohrmeocloitunE 2051 

G 32 Hohlrohrabschlu s srclderstomd , einstellbar 2100 a 

G 36 Kathoden3trahl-0szillograph 2396 

G 39 leistungsmesser 2, 5 ... 4 on 2060 

G 41 {Compensator und Unsohaltor fuer Drehfunkfeuar 1001 

G 46 Bernsehfilmabtastgeraet 2203 

G 47 Hohlrohrabschlusswiderstand 2100. 

G 49 3,5 MSV-Tastgeraet 2209 

G 54 Hofclrobrleistungsmesser nit Boloaoter 2013 

G 55 HohlrohrabBchlussniderstand 8 ... 12 cm 2100 a 

G 57 Grob-Feinantrieb 2022 

G 61 Impulstranaformator 2250 

G 64 Pruof Bender fuer LD 7 2312 

G 68 lager 2312 

G 70 Veraanderbarer JfcbXrohrabEChluesnidorstsmd 3 cn 2098s. 

G 72 Hochfrequanji-Dekaden-ffidorstand 1146 

G 73 V eraendorbarer Hohlrohrabscblusaniderstand 8 ... 12cm 2697 a 

G 74 Magnet fuer die Roebre 0SW 2332 2332 

G 75 ID 12 - Sender, durchstimnbar 2043 

G 76 Prusf sender fuer LD 6 2470 

6 83 Vorlustwiakelmessbrueck© 2351 

G 83 Kureenkopiergeraet fuer Peilanlage 2111 2222 

G 91 Spsktralanalysator 2058 
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ATTACHMENT ONE 

92 

Lei stungsma sser 

2394 

93 

Lelstungemeesez* 4 •#* 8 cm 

2395 

100 

Antrieb fuer facssleitung 

2421 

102 

SmpficdlichkeitsisessseEder 30 100 cm 

2490 

103 

10 Mz Oscillograph 

2400 

104 

Wollenmessor, vollstaen&ig 

2038 b 

105 

GrobwelloCTDtssGr 

240S 

108 

Tastgeraet 

2467 

no 

tfellenmeaser 45 • 100 eta 

2465 

111 

Wellamaesser 15 • »» 25 cm 

2463 

n2 

Vfollenmesser 25 45 cm 

2464 

114 

Pruef sender fuer tallsctalltsmgaotron 

£3 32 

116 

Stichleitung 4 100 cm 

2479 

117 

Stichleituug 4 ••• 40 cm 

2480 

n9 

Rochrenvoltaicter 

2407 

120 

frSssstisch fuer thercdscho GitterstrcoEio 

2471 

121 

ExehXeitung fuer Habon-Roohre 

1200 

122 

Impulstastgoract sum Fraofen von Roehren 

2468 

123 

Stuetsi sola tor 

2219 

126 

Grobracllcnmesser 

2053/11 

128 

LD 12«*Sender 9 • •• 12 cm und 14*4 *** 14>3 cm 

2043 

129 

Spektralalysator 

2058 

130 

Pruef sender fuerShilschlitsmagnctron (KL) 

2332 

131 

Xntsrferens^ellenmesser 

2419 

132 

Stuet si solaior 

2211 

133 

Stuetci sola tor 

23Unit Wider stand 

134 

Wellenmesser 10 *** 15 cm 

2462 

136 

Sparmimgoteiler ^Srilca 11 30 *,♦ 100 cm 

2482 

138 

Versuch sanordmmg fuor clurchstinsabares Klystron 

2387 

139 

r&laaMasterschraubo fuer FuxGcstrecke 

2396 

140 

Fotometor Loistungsmesser 

2485 

141 

.Fotomstor Leistungsmesser 

2486 

U3 

Frueaf gemot fuer Hcechst3-oistw>.gsroehx , o 

2067 

144 

FcG.d8taerke£uae-seer $ * , * 12 cm 

2500 
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G 172 Leistungsregler 2490 

G 173 Ketzceraet 2332 

G 174 Symiaetrlsches Tell fuer G 83 2351 

G 175 SScalenbeechrifttsngsgoraet 2496 

G 177 Netzgeraet fuer Nullechlitstsaguotron Ausf* I 2332 

G 178 Netzgeraet fuer Kullechlitaznaguetron Auaf, II 2332 

G 179 Netsgeraet fuer Kullechlitsmagnetron Ausf. Ill 2332 

G 181 Pol&rkoordinaten-O szillograph 2398 

G 182 Impulstastgeraet fuer Roehronpruefung 2472 

G 183 Stlchleitung 2,5 4 co 2481 

G 184 Kapaaitiver Spannuageteiler 2463 

G 185 Sender und Spannungateiler 100 Kite 2495 

G 187 Pruefgcraet fuer 2332 A und B 2508 

G 188 Bi^fincJlichkeitssjesssoiider 8 **. 15 cm 248$ 

G 189 Empfindlichkeitomesesender 15 30 cm 2489 

G 191 Guetefaktcrmecser 2414 

G 192 Strode! tungsmessplats 2469 

G 196 Int^rferensrjellenmesser 2493 

G 197 Intarferenassellemaosser 2494 

G 198 Uessleitung 8 25 cm 2425 

G 201 Pruofgeraet fuer Kathoden strahlroehre 2066 

G 202 ittschtoU fuer Peldstaerkenmosser 1,2 0 .» 2 cm 2061 

G 206 Foldstaekkenmeseer 2061 

G 207 Betriebegeraet fuer Grossproj ektionsroehro 60 KV 2552 

G 214 Verbesserter Fernsehfilmabtaster 2562 

G 216 Eichleitung fuer Haban-Roehre 3 *•* 10 cm 1200 

G 224 Spekfcralanalys&tor 2058 a 

G 225 KachlGuehtaeiten^lilossgQraet 2517 

G 228 Xapa rd-tae t eabgleichgeraet 2553 

G 231 WelXenmeoser 33 ««« 70 cm 2036 b 
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